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VOCÊ ESTAVA MUITO 
OCUPADA NO TRABALHO PARA 
USAR UMA MÁSCARA FACIAL DE 

DE DESINCHAÇO. ESTÁ UM 
POLICO TARDE AGORA, MAS 
É MELHOR DO QUE NADA. 


OBRIGADA, 
YAOKIN. 


VOCÊ RECEBE 
CLIENTES QUE PEGAM NO 
SEL PÉ TODOS OS DIAS? 
SELIS COLEGAS NEM 
MESMO ERGUERAM A 
SOBRANCELHA. 


NÃO É TÃO RUIM 
ASSIM... 


ENTÃO ESTÁ ME 
DIZENDO QUE DESDE QUE 
COMEÇOU A TRABALHAR 

LÁ, TEVE QUE LIDAR COM 
CLIENTES QUE ENCONTRAM 
FALHAS EM VOCÊ 
TODOS OS DIAS? 


BEM... ELI NÃO ACHO QUE ESTÃO 
TENTANDO ENCONTRAR FALHAS EM 
MIM... TALVEZ SEJA PORQUE EU 
NÃO TENHO TATO O SUFICIENTE. EU 
VOU TENTAR FAZER MELHOR- 


COMO VOCÊ 
PODE SER TÃO 
INGÊNUA? - 


de 


NÃO PODE SER FALTA DE 
SORTE VOCÊ RECEBER 
CLIENTES RAIVOSOS TODOS 
OS DIAS. TEM ALGO 
ERRADO Aí. 


MAS EU NÃO 
TENHO INIMIGOS. 
QUEM ME TERIA 
COMO ALVO? 


ALÉM DISSO, QUEM 
PASSARIA POR TODO O 
TRABALHO DE ARRUMAR 
CLIENTES RICOS PARA 
MEXER COMIGO? 


ALGUÉM CAPAZ DISSO 
PODERIA FAZER INFERNO 
NA MINHA VIDA SEM ESSE 
TRABALHO TODO. 


É PROVÁVEL QUE ELA 
ATÉ SE DEPARE COM 
UMA FIGURA TÃO PO- 
VEROSA ASSIM... 


ALGUÉM POR TRÁS 
DISSO PODERIA TER UMA 


OS PAUZINHOS. 
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YAOKIN, O SINAL 
FICOU VERDE- 


É PERIGOSO FICAR 
DISTRAÍDA ENQUANTO 
DIRIGE! NO QUE ESTÁ 
PENSANDO? 


PR NÃO DEVO DIZER 
| A ELA SOBRE 
1850 AINDA, 


ESTAVA PENSANDO QUE FAZ 
MUITO SENTIDO O QUE VOCÊ 
DISSE. TALVEZ SEJA APENAS 
COINCIDÊNCIA. 


COMO EU DISSE, NÃO 
É NADA. CERTO, VAMOS 
PARAR DE FALAR PARA VOCÊ 
DIRIGIR EM SEGURANÇA! 
SE CONCENTRE NA 
ESTRADA! 
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O QUE... VOCÊS 


ESTÃO FAZENDO? 


É UM SHOW DE 
IMPROVISAÇÃO? 


YAOXIN, 
PARABÉNS 
POR SER 
ESCOLHIDA 


PARA A 
COMPETIÇÃO! 


AHH!! LIN XIAO VAO, 
1850 NÃO É JUSTO!! 
CONCORDAMOS EM PARA- 
BENIZÁ-LA JUNTOS! 


COMO vocÊ 
SOUBE? 


SHAN YI FOI ATÉ A 
SALA DOS PROFESSORES 
ESTA TARDE E OUVIU. 
QUERÍAMOS FAZER UMA 
SURPRESA, MAS VOCÊ 
CHEGOU CEDO. 


QUE DIA FELIZ- AMANHÃ É DIA 
DE FOLGA, ENTÃO VAMOS 
BEBER ATÉ DAR PT! 


q 
1550 MESMO! 
VAMOS BEBER ha 
ATÉ CAIR! 


SHAN YI, 
VOCÊ ESTÁ 
BEM? 
/ 


ESTOU BEM. ELI ESTAVA 
APENAS PENSANDO 
NOS MELIS ESTUDOS. 
WAN YAOXIN. 


EU SÓ QUERIA TE 
PARABENIZAR! 
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O QUE vOCÊ VAI 
FAZER PARA NÃO 
REPROVAR? 


